اوقات الاذان في مكة المكرمة 


*ا|سير | لممة بيقةة : مكة | لمكرمة 


الساعة الان في مكة المكرمة 10:34:0 
* موعد الامساك لهذا اليوم 05:03 قل 
* موعد الشروق لهذا اليوم 06:29 7ل 
3 
3 


مواقيت الصلاة في مكة المكرمة 


* تعرف علي مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة في مدينة مكة المكرمة في دولة المملكة العربيةالسعودية بتاريخ 2024-03-15 
الموافق 05 رمضان 1445 


الفجر الظهر 
203 9 م 


#عخو رقع كان ١‏ لقجن نهذة ةا اليوع * تم رفع اذان الظهر لهذا اليوم 
013 0 011 


“كر رقن اذان العضقل لهذا ا ليوم "قم برقع ذخان ١‏ لمعري النيذا الوم 


ا لعشاء 


0ا0 1 


فرت العرن الجمان بيدا ليده 


طريفة حساب مواقيت الصلاة في مكة المكرمة :[2اكلة1/ظا ,لإأأكاع/اأمنا 12لا -اثم تاطانا 
عوافقيت ]| لغلاة فين ١‏ لياف 
مدق | نيت !| الفلاة فسن !| اميد يطنة ١‏ لقنو نة 


هو اا قيت: | لضلاة فى معكة المكرمة 


اعما رن | الطلقين | | كن اه ضفم 
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